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١‏ - يتم حل الفيال في ١٠سم‏ مام ١‏ - يعطي ببطئ شديد على يحفظ بعد الحل في درجة 
معقم للحقن هدار 5-١‏ ساعة لتجنئنب حرارة (8-2) لمدة 24 
١ | (Vancolon® 500mg‏ و0 5١ ١‏ نسحب الجرعة المطلوبة حدوث اعراض تحسيسيهة ساعه 
vial)‏ ۳ ظ ۳-نكمل الجرعة بجلوكوز05؟ | | (متلازمة الرجل الاحمر) 

(Red mûn syndrome) 00.9 اوا محلول ملح‎ | | 


فانكومايسين 500 مجم 


كولستين "مليون وحده" 
(Calomycin® | MIU‏ 
vial)‏ 


تاز وسین 4.5 جم 


(Injpip TZ® 4.5g vial) 


| لينيزوليد 200 مجم/00 !مللي 


-١‏ يتم حل الفيال في (521اسم) 
"-يقلب بدون رج لمنع تكون 
رغوة 

- نسحب الجرعة المطلوبة 


؛- نكمل الى © سم جلوكوز905_| 


معقم للحقن او جلوکوز %5 او 
محلول ملح 900.9 

8 ك الجراعة المطلوبة 
"-ذكمل الجرعة بجلوكوز 45 
او محلول ملح 000,9 


“في حالة اذا ظهر المحلول بلون] || * 


اصفرفهذا لا يؤثر علي فاعليتة و 
يتم استخذافة, 


(IV Line] 


يتم غسله بجلوكوز او محلول ملح 


حرارة(8-2) لمدة ٤‏ ۲ 
ساعه او في درجة حرارة 
الغرفة لمدة 8 ساعات. 


يحفظ بعد الحل في درجة 
حرارة (8-2) لمدة 4 ؟ 

ساعة أو في درجة حرارة 
الغرفة(20 -25) لمدة ۲٤‏ 
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امبيسيللين/سالبكتام 375 مجم 
(Unictam®375mg‏ 
vial)‏ 


سيفتازيديم 500 مجم 


(Fortum®500mg vial) 


ميروبينم 500 مجم 


(Mirage®500mg vial) 


ميترونيدازول 500مجم/100 
مللي 
(Amriznlemî‏ 
300mg 100ml via)‏ 
فلوكونازول 100 سجم/50مللي 


(Naviluca®2mg/ml 
vial) 


-١‏ يتم حل الفيال في سم ماء 


-١‏ يتم حل القيال في © سم ماء 


) او محلول ملح 
%0.9 
-١‏ فارع انا 


-١‏ يعطي دفعة واحدة على | يحفظ بعد الحل في درجة حرارة 
عدار ١5-١١‏ دقانو (8-2) لمدة ۲٤‏ ساعه في حالة 
أو الحل في ماء معقم للحقن أو 
55 محلول ملح 700.9 , ولمدة ٤‏ 
"- عن طريق التنقيط ساعات في خالة الحل في 
الوريدي علي مدار ۲۰-۱١‏ | جلوكوزةم؟ 


لا يحفذ بعد الفتح ويتم 
التخلصصن سنه 


١-جرعة‏ البداية : يعطي 
ببطئ علي مدار ١-؟‏ ساعة 


-جرعة الاستمرار: يعطي 
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| تيكوبلانين 200مجم/3مللى 


(Targocid®200mg/3ml 
vial) 


تاينام 00 5مجم-5)(00 مجم 


سيفو تاكسيم 500 مجم 


(Rametax® 500mg 
vial) 


-١‏ يتم حل الفيال في "سم ماء 
معقم , يضاف الماء المعقم ببطئ 
"-يقلب بدون رج لمنع تكون 
رغوة , في حالة تكون رغوة 
يترك المحلول لمدة ١5‏ دقيقة 


3 آم ب اسوك 


حتي تختفي 
"'- نسحب الجر عة المطلوبة 
= ؛ - نكمل بجلوگرز 905 أو 


|اتحلول ملح 00.9" 


-١‏ يتم حل الفيال في اسم 
بجلوگوز 5 او محلول ملح 
40.9 

"نرج الفيال جيدا حتي يتم 
الذوبان 

١‏ نسحب الجر عة المطلوبة 

045 نكسل الجر عة بجلوكوز‎ ٤ 
٠ل‎ o0.9 او محلول ملد‎ 


حال الاخطاء دفعة ENE‏ 
۳-في حالة الأعطاء عن طريق 
التنقيط الوريدي نكمل الجرعه 
بمحلول ملح 900.9 أو 

جلوكوز 05 


عن طريق التنقيط الوريدي 
علي مدار ١‏ دقيقة 


عن طريق التنقيط الوريدي ‏ الا يحفظ بعد الفقح وينم 

علي مداز ٠١-٠١‏ دقيقة التخلص منه. يستخدم 
المحلول في خلال ساعتين 

"يجب عمل اختبار حساسية | فقط من الحل 

قبل الاعطاء 


يللي عن طريق التتقيط 
-١‏ يعطي دفعة واخدة على 
مدار 2-7 دقائق 

أو 
؟- عن طريق التنقيط 
الوريدي علي مدار "a. ٠‏ 
دقيقة 


References: Neofax 2020, Package insert, Lexicomp online| Clinieal Pharmacist: NICU Clinical team Head of pharmacist: Dr/Asmiına Elbaraga 
Hospiinl Manager: Dr’ Abdelal Kawzn 





